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PART III 
Public Works Department 


Tender No. - P. Q . 3/SESC /2011- 12 . 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. DB15 -502 /2010 -11. 

4th May 2011 . 
The tender for pre- qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ 
class Contractors/ Firms of Kerala Public Works /Irrigation 
Department who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
the Estimate PAC of work during the last five years. The 
tender schedule should be supported by certificate of 
prior experience in work as mentioned above obtained 
from agreement authority. Necessary certificate in this 
effect shall be produced from the officers concerned not 
below the rank of Executive Engineer. Tenders should be 
submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for the work as below by post/ 
approved courier . The cost of tender schedule shall be on 
DD in favour of Superintending Engineer, Roads and 
Bridges, South Circle, Thiruvananthapuram should be 
enclosed along the tender documents . Late tenders are 
not accepted . 


Name of work — I. T. Park , Kollam 4 Lining of 
approach road at Kollam Deviation road to Kerala Ceramic 
Ltd . Kundara . 

Estimate P. A . C . — * 499 lakh . 
E.M .D . — * 50,000 (Rupees Fifity Thousand only ). 
Cost of tender documents — * 26 ,000 (25,000 + 1,000 ). 

Nature of work - Road formation -Embankment 
formation , Temporary to Ceramic Office . 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD website www.keralapwd.gov.in . 

Last date and time of receipt of tender - 17 -6 - 2011 
upto 4 p. m . 

Date and time of opening of tender - 17 -6 -2011 at 
4 .30 p . m . 

Time of completion — 12 months (Twelve months ). 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tenders for pre-qualification are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 
this office during working hours. 


7th JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


368 


- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് below the rank of Executive Engineer . Tenders should be 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം submitted so as to reach the undersigned on or before 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും date and time prescribed for the work as below by 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 %- ൽ Registered post/ Speed post approved courier . The cost of 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി tender schedule shall be on DD in favour of 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തി Superintending Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 
ട്ടുള്ളവരുമായ “ എ ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപന Thiruvananthapuram should be enclosed along the tender 
ങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി - documents. Late tenders are not accepted. 
ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 

Tender No. - P. Q . 1/ SESC /2011 -12. 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത 
സമാന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 

Name of work - Re-construction of bridge at Vettiyar 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 

in Pandalam -Kochalumoodu road in Alappuzha District. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Estimate P. A . C .— * 235 lakh. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും E . M. D - 3 50, 000 . 
തീയതിക്കും മുമ്പായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 

Cost of tender documents X 26, 000 (25,000 + 1, 000). 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ Nature of works — Bridge forming approaches canal 
പേരിൽ എടുത്ത്ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. portion works. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 3 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./2011- 12. 

Tender documents — Can be down loaded from PWD 
പവൃ ത്തിയുടെ പേര് - ഐ . റ്റി . പാർക്ക് കൊല്ലം 

website www .keralapwd.gov. in 
നാലുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണവും കുണ്ടറ സിറാമിക് 

- Last date and time of receipt of tender - 17 - 6 - 2011 
കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ഇടറോഡ് നിർമ്മാണവും. 

upto 4 p . m . 
അടങ്കൽ തുക ? 499 ലക്ഷം. 

- Date and time of opening of tender - 17- 6- 2011 at 

4.30 p . m . 
നിരതദ്രവ്യം - ? 50,000. 

Time of completion — 12 months. 
ദർഘാസിന്റെ വില ? 26,000 ( 25,000 + 1,000 ). 

All the conditions prevailing in this department 
പണിയുടെ വിശദാം ശ ങ്ങൾ - റോഡ് നിർമ്മാണവും 

regarding tenders for pre - qualification are applicable to this 
താൽക്കാലിക റോഡ് നിർമ്മാണവും. 

tender also . Further details if required can be had from 
Børelom 08 09 08 — www .keralapwd. gov .in 29 m 

this office during working hours. 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്ന 
താണ്. 

- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17- 6- 2011 

നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം 

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 6- 2011 

കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 

( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തി 
കാലാവധി - 12 മാസം. 

ട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപന 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള ങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി 
മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത 
സമാന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 
PRE- QUALIFICATION RE - TENDER NOTICES 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും 
No . DB13 - 782/ 2009 . 

4th May 2011 . 

തീയതിക്കും മുമ്പായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 

വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
The tender for pre - qualification and execution of the തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
following work is invited by the undersigned from പേരിൽ എടുത്ത്ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
class Contractors/ Firms of Kerala Public Works/Irrigation ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 1/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2011- 12. 
Department who have successfully completed at least one 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ-പന്തളം 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 

കൊച്ചാലുംമൂട് റോഡിലെ വെട്ടിയൂർ ബിഡ് ജ് പുനർ 
the Estimate PAC of work during the last five years. The 

നിർമ്മാണം. 
tender schedule should be supported by certificate of 

അടങ്കൽ തുക ? 235 ലക്ഷം. 
prior experience in work as mentioned above obtained 
from agreement authority . Necessary certificate in this 

നിരതദ്രവ്യം - 1 50,000. 
effect shall be produced from the officers concerned not ദർഘാസിന്റെ വില - X 26,000 . 


(1) 
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All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre - qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours . 


- പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജ്, അപ്രോച്ച് റോഡ് 
നിർമ്മാണം. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www.keralapwd.gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന 
താണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -6 -2011, 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17-6- 2011, 
4. 30 മണി. 

കാലാവധി - 12 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ ത്തി നകം ചെയ്തു 
തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ “ എ ക്ളാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നി വ രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 
പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 
(പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ത്തിൽ കുറയാത്ത സമാനസ്വഭാവ 
മുള്ളതുമായ പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


No. DB13 - 782/2009 . 


4th May 2011. 


The tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ 
class Contractors / Firms of Kerala Public Works/ 
Irrigation Department who have successfully completed at 
least one similar work costing more than 40 % (Forty per 
centage ) of the estimate P.A . C . of work during the last five 
years . The tender schedule should be supported by 
certificate of prior experience in work as mentioned above 
obtained from agreement authority . Necessary certificate in 
this effect shall be produced from the officers concerned 
not below the rank of Executive Engineer. Tenders should 
be submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for work as below by Registered 
post/ Speed post/approved courier. The cost of tender 
schedule as on DD in favour of Superintending Engineer, 
Roads and Bridges, South Circle , Thiruvananthapuram 
should be enclosed along with the tender documents . Late 
tenders are not accepted . 

Tender No. - P.Q . 2/SESC/2011- 12. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും 
തീയതിക്കും മുൻപായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെന്റർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ എടുത്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 2/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2011 - 12 . 
| പവർ ത്തിയുടെ പേര് - ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ 
ആലപ്പുഴ-തണ്ണീർമുക്കം- കോട്ടയം ( ആലപ്പുഴ-മധുര റോഡ്) 
സംസ്ഥാന പാത ചെയ്നേജ് 16 / 254 മുതൽ 22 / 954 വരെ 
ബി . എം . & ബി. സി . ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - ബണ്ട് 
റെഗുലേറ്ററി ഭാഗം. 

അടങ്കൽ തുക - ? 6, 20,02,465. 
നിരതദ്രവ്യം - ? 50, 000 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1 26,000. 

പണിയുടെ വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ - റോഡു പണികളും 
വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന 
താണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 6 - 2011 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 17 -6- 2011, 
4 .30 മണി. 


Name of work — Alappuzha - Thannirmukkom -Kottayam 
( SH ) Ch . 16 /254 to 22 /954 km providing BM & BC Bund 
and Regulatory portion . 


Estimate P.A . C . 7 6,20,02,465. 


E . M.D - 3 50,000 . 
Cost of tender document _ 3 26,000 ( 25,000 + 1,000 ). 


കാലാവധി - 12 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
- മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


Nature of work - Road and side protection works. 

Tender documents can be downloaded from PWD 
website www .keralapwd. gov. in . 

Last date and time of receipt of tender form 
17- 6-2011, 4 p. m . 

Date and time of opening of tender - 17 - 6 - 2011 
at 4 . 30 p . m . 

- Time of completion - -12 months. 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads and 
Bridges , South Circle , 
Thiruvananthapuram. 


| ( Sd .) 
Superintending Engineer 
( For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 / 625 / 2011 - 12. 


2011 മേയ് 21. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 31 - 5 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


1 21/2011 -12 - -മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൃക്കുളംലിഫ്റ്റ് 

ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വൈദ്യുതീകരണ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - ( 8,63, 847 


21,600 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
[നമ്പർ 3/ ഇ . ഇ . 2011- 12] 


11 , 000 


നമ്പർ ഡി. ബി. ( ജനറൽ) 2388 / 1988. 


2011 മേയ് 27 . 


15 , 000 


2 22 / 2011 - 12 - ടി വലിയോറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയുടെ ടി - { 6,77, 685 
3 23 / 2011- 12 - ടി മംഗലശ്ശേരി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയുടെ ടി - 1 5,99,874 
24/ 2011 - 12 - ടി പന്താവൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ്ധതിയുടെ ടി - R 9,73,692 
5 25 / 2011- 12 - ടി ഉള്ളണം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

- പദ്ധതിയുടെ ടി - 7,69, 923 
6 26 / 2011 - 12 - തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുലയിടം 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ടി 
? 4,07,522 


24,350 


19, 300 


10 ,200 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1, 800 + 4 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 2 - ന് ? 1,400 + 4 % വാറ്റ്, 
കമ ന മ്പർ 3 - ന് ? 1, 2 0 0 + 4 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 

2, 000 + 4 % വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 5 - ന് ? 1, 600 + 4 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് ? 900 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 6 -2011, 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 6 - 2011, 4 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 -6- 2011 , 
4. 30 മണി. 

- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ 150 കെ . വി . എ . 
കെ . എസ്. ഇ . ബി . ലൈസൻസ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 6 - നും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ 100 കെ . വി. 
എ . കെ . എസ്. ഇ . ബി . ലൈസൻസ്. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി – ക്രമ നമ്പർ 1 - നും 
4 - നും 60 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 30 ദിവസം. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരു വ ന ന്തപുരം പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
( നിരത്ത് വിഭാഗം), ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കു 
വേണ്ടി ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 114 / ഇ ഇ / 2 011 - 12 - പല്ല ന യാ റിനു കുറുകെ 
കരുവാറ്റ- കുമാരകോടി റോഡിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോലികൾ - ? 13.70 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം ? 34,250. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3 2 ,185. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 13 - 6- 2011 , 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 6- 2011, 
11. 30 മണി. 

കാലാവധി - 1 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ( www.keralapwd. gov.in ). 

- പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ- 688 001 
എന്ന വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി അയ 

ക്കേണ്ടതാണ്. ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ 
നിന്നുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

1. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ 
2. ടെണ്ടർ ഫോം 
3 . അം ഗീകൃത ഏജൻസിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്. 
4. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ( ടെണ്ടർ ഫോം പ്രകാരം) 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പ് , റോഡ് സ് ഡിവി ഷൻ, ആലപ്പുഴ എന്ന 
പേരിൽ ആലപ്പുഴ എസ്. ബി. ഐ . സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. 
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5. ? 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയി 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് ? 624, 
ലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്. 

ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 1 312, കമനമ്പർ 5 - ന് ? 416. 
6. ടെണ്ടറിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ( നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റ് , കിസാൻ വികാസ്പ്രത , 

ദർഘാസ് തീയതി 14 - 6 - 2011. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി . ഡ ബ്ല . ഡി . 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴയുടെ പേരിലുള്ള കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം എ , ബി, സി ആന്റ് ഡി . 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ ). 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 

ലഭ്യമാകുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങൾ ( www. keralapwd. gov.in ). എന്ന 
വി വ ര ങ്ങ ൾ മേൽപ്പടി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 

- വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

താണ്. പ്രത്യേകമായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ തപാലിലോ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

അംഗീകൃത കൊറിയർ മുഖേനയോ ദർഘാസ് ദിവസം കൃത്യം 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

4 മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ ആഫീസിൽ ലഭ്യമാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
നിരത്തുവിഭാഗം, 

- (ഒപ്പ്) 

നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ 
ആലപ്പുഴ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കു ന്ന തിനുള്ള 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ആഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയില്ല. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് 

സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾക്കൊപ്പം ദർഘാസ് 
നമ്പർ ഡിബി- 1 / 86 . 

2011 മേയ് 13 . 

ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ദേശസാൽകൃത 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ബാങ്കിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ( കെട്ടിട വിഭാഗം), 

പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അടക്കം ചെയ്തിരി 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 14 - 6 - 2011 
വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിൽ 

ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില പണമായോ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 

ചെക്കായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കരാറുകാർ തങ്ങളുടെ വാലിഡ് 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സീൽചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു ലൈസൻസിന്റെ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
കൊള്ളു ന്നു . കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും പകർപ്പ് ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടി 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
താണ്. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കരാറുകാർ 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം X 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ 

നിരസിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
1 1/ എഇഇ / ബി . കെ . റ്റി. ആർ./ 2011 - 12 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
മുണ്ടക്കയം എസ്. ഐ . ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

കെട്ടിട വിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. 

എഞ്ചിനീയർ. 
2,55, 000 

6 ,400 
2 2/ എഇഇ/ ബി . കെ . റ്റി .ആർ. | 2011 - 12 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
പണികൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

നമ്പർ ഡിബിഎൽ ( റ്റി) -1/2011 -12. 

2011 മേയ് 16. 
(6 മാസം) X 40, 950 

1,050 
3 3 / എഇഇ / ബി . കെ . റ്റി . ആർ./ 2011 - 12 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എരുമേലി റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 

എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം 
പണികൾ കോൺടാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 15 - 6 - 2011 -ാം തീയതി 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
(6 മാസം) - ? 40,725 

1,050 

മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
4 4/എഇഇ / ബി . കെ . റ്റി .ആർ./ 2011 - 12 

സർക്കാർ ഉത്തരവ് ( Rt.) No. 1245/2010 /PWD - ക്ക് വിധേയമായി 
ഈരാറ്റുപേട്ട റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 

ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പ്രസ്തുത ദിവസം 
പണികൾ - കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
വാച്ചറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
(6 മാസം ) ? 40, 725 

1, 050 

അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴിമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
- 18/ എംഇ / ബി . കെ . റ്റി . ആർ./ 2010 - 1 

ദർ ഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം 4. 30 - ന് അ സി സ്റ്റന്റ് 
എരുമേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പബ്ലിക് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുക ( റീ - ടെണ്ടർ) - 

മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
7 1, 00,000 

2 ,500 തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


7th JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
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PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 


കമ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


1,050 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 1/ - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 

അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജി 42 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 42,000 
2 1/ 2- ടി എഫ് 14 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 
- 3 42 ,000 
3 1/ 3 ടി ജി 37 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 

3 42 ,000 
4 1/4 ടി ജി 39 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 
- 3 42,000 


1,050 


1,050 


1,050 


1, 050 


5 1/5 ടി ജി 40 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 

3 42,000 
6 1/6 ടി ജി 48 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 

? 42,000 


1,050 


7 1/ 7 ടി ജി 35 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി - - 

? 42,000 


1, 050 


8 1/8 - കോട്ടയം ഐ . സി. എച്ച്- നോടനുബന്ധി 
ച്ചുള്ള പി . ജി. റൂമിന്റെ വൈദ്യുതനവീകരണ 
വേലകൾ, ലക്ചർ ഹാളിൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ, സൂപ്രണ്ട് ക്യാബിനിൽ പ്ലഗ് 
പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ വൈദ്യുത 
വേലകൾ ? 36 ,000 


900 


No. DGTN/PQ /2011 -12 . 

| 12th May 2011 . 
Tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered A 
Class Contractors/ Firms of Kerala PWD who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % (Forty per cent) of estimate PAC of the 
proposed work during the last five years. Tender 
documents can be downloaded from the official website 
of PWD (www .keralapwd. gov .in ) and cost of tender 
documents (including all taxes) shall be submitted along 
with the tender documents by Demand Draft drawn in 
favour of the Superintending Engineer, PWD ( R & B ) , 
Central Circle , Aluva payable at Aluva . The attested copy 
of Contractor s Registration Card should also be submitted 
along with tender documents. 

The Labour Contract Societies who participate in the 
tender shall produce necessary certificate obtained from 
the Joint Registrar regarding their qualification and 
certificate obtained from the Assistant Registrar regarding 
the works in hand as stipulated in the G . O . (Ms) 
No. 135 /97 /Co - op . dated 13 - 11 - 1997 . Exemptions and 
preferences allowed to Labour Contract Societies vide 
G. O . ( Ms.) No . 135/97/ Co- op . dated 13 - 11 -1997 and KSCC 
vide G. O . ( Ms.) No. 81 / 97 /PW & T dated 7 - 8 - 1997 and 
G. O . ( Ms .) No . 75 / 98 /PWD dated 18 - 8 - 1998 will be 
applicable to this tender also . 

Tender No . — P. Q . 6 /SECCA /2011 -12. 

Name of work — P.W . D . Roads Division , Ernakulam 
Budget Work 2010 - 11 — Improvements to Old N . H . 
Venduruthy to BOT Bridge . 

Brief description of work - Raising the existing road 
with WMM , surfacing with BM & BC , Construction of 
foot path and drain etc . 

Estimate P. A . C .- 7 290 Lakh . 
E . M. D X 50, 000 . 

Cost of tender documents x 25,000 + 4 % VAT + 
1 % Cess on VAT. (D . D . amount including all taxes * 
26,010 ). 

Last date and time of receipt of tender documents — 
22 -6- 2011 up to 4 p. m . 

Date and time of opening of Pre - qualification 
22 -6 - 2011 at 4.30 p . m . 

Time of completion — 6 Months. 

All conditions prevailing in this departments 
regarding tenders for pre- qualification are applicable to 
this tender also . Further details if any required can be 
had from this office during working hours. 


1, 250 


9 1/ 9 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള എഫ് 9 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണ വേലകൾ ? 49, 500 
10 1/10 ടി ജി 44 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 

? 42,000 
11 1/17 ടി ജി 52 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി 

3 42, 000 


1, 050 


1,050 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 312. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 15 ദിവസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ സഹിതം ( ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില , നിരതദ്രവ്യം, 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
മുത ലാ യ വ ) മുകളിൽ പറഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ഗവ . ഉത്തരവ് 
അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വി ലു ളള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കോട്ടയം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
വിഭാഗം, മദ്ധ്യ മേ ഖല , ആലുവ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് സാമ്പത്തികശേഷി ഉള്ളവരും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 
യുടെ നാല്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ സമാനമായ ഒരു 
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RE - TENDER NOTICE 


- No. DB-1/2007- 08 /( Vol. II 

| 16th May 2011. 
Sealed competitive tenders are invited by the 
undersigned for and on behalf of the Governor of Kerala 
for the work from the approved registered contractors of 
PWD by Registered Post or Speed Post up to 4 p . m . on 
7 -6 - 2011. The tenders will be opened on 7 -6 - 2011 at 
4 . 30 p . m . The tender form and schedule can be 
downloaded from the PWD website (keralapwd. gov.in ). 
The cost of tender schedule shall be remitted by Bank 
D .D . Any other mode of payment shall not be admitted . 


| SI . 
| No. 


Tender No . and Name of 

EMD 
Work with Estimate PAC 
1 / SEJ/ EKM/ 2011 - 12 - Construction of 
Compound wall for ‘ A ’ Block building 
at District Court Compound , Alappuzha 
Y 26,27, 360 

- 50,000 
2 /SEJ/EKM / 2011 - 12 — Construction of 
Judicial Officer s Quarters at Thiruvalla 
? 25 , 46 ,727 

50,000 


പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തി 
കരമായി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ പരിചയ സമ്പന്നരായ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച് 
കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും 
( www.keralapwd.gov.in ) ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ് ( റോഡുകളും 
പാലങ്ങളും), മദ്ധ്യ മേഖല , ആലുവ പേർക്ക് ആലു വായിൽ 
മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . പൂ രി പ്പിച്ച ദ ർ ഘാ സി നൊപ്പം 
കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 6/ എസ്. ഇ. സി. സി. എ ./2011- 12. 

പ വ ത്തി യുടെ പേര് - റോഡ് സ് ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളം ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2010 - 1 -- പഴയ എൻ. എച്ച്. 
വെണ്ടുരുത്തി പാലം മുതൽ ബി . ഒ . ടി . പാലം വരെ 
റോഡിന്റെ ഉദ്ധാരണവേലകൾ 

-- പണിയുടെ വിവരം - ബി . എം . ബി . സി ., ജി. എസ്. ബി . 
ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോഡ് പരിഷ്ക്ക ര ണം , കാന , നടപ്പാത 
എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 290 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - ? 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + 4 % വാറ്റ് + 1 % 
സെസ്സ് ( ഡി. ഡി . തുക - X 26, 010 ). 
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 6 -2011, 4 മണി. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 22 - 6 - 2011, 4. 30 മണിവരെ. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 6 മാസം. 
- ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കുന്ന ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി. ഒ. ( എംഎസ്.) 
135 / 97 കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 - 1997 പ്രകാരം 
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോയിന്റ് 
രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിലവിലുള്ള വർക്കുകളെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. ( എം.എസ്.) 
135 /97/ കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 -11- 1997 പ്രകാരം ലേബർ 
കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾക്കും ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) 81/97/ 
PW & T തീയതി 7 - 8 - 1997, ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) 75 / 98 /PWD 
തീയതി 18 - 8 - 1998 എന്നീ ഉത്തരവുകൾപ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ 
കോർപ്പറേ ഷനും അ നു വ ദി ച്ചിട്ടുള്ള ഈള വു കൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
Office of the 
Superintending Engineer, 

| (Sd.) 
Roads and Bridges, 

Superintending Engineer 
Central Circle , 

( For and on behalf of the 
Aluva . 

Governor of Kerala ).. 


Cost of tender documents (including VAT ) 3 4 ,162 
for Sl. No. 1 and 2 4 , 058 for Sl. No. 2 . 

Class of Contractors — B and above. 
Time of completion — 12 months. 

All conditions prevailing in PWD regarding tenders 
are applicable to this tender also . Further details required 
can be had from this office during working hours . 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നീതിന്യായ കെട്ടിട വിഭാഗം, ഇടപ്പള്ളി, എറണാകുളം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ രസ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റു 
വഴിയോ ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) 7 - 6- 2011 , 4 മണിക്കു 
മു മ്പായി കിട്ടാത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 4.30 മണിക്കു തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ( www.keralapwd. gov.in ) ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവു 
ന്നതാണ്. 


മ , യാം. 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
- 1/എസ് . ഇ . ജെ . ഇ . കെ . എം ./ 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ 
- ജില്ലാ കോടതിയിൽ ബ്ലോക്ക് " A കെട്ടിട 

ത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 1 26,27,360 50 ,000 


2 


2 | എ സ് . ഇ . ജെ . / ഇ . കെ . എം . | 2 011 - 12 
തിരുവല്ലയിൽ നീതിന്യായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം - 25,46,727 


50 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) - 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 4,162, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 4,058. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - " ബി യും അതിനുപരിയും. 
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പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയ 
റുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് ഡി . ഡി . എടുത്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പണമോ ചെക്കോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പൊ തു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 
- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
- വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാ യിരിക്കും. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, 
PWD Judicial Buildings 
Circle, Edappally , Cochin . 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എറണാകുളം, ഇടപ്പള്ളി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി2 - 1/ 207 / 2004. 


2011 മേയ് 16. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, വൈദ്യുതി വിഭാ ഗം , സബ് ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും കമ്പനികളിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ 15 - 6 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ഫയൽ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


No. D5- 3703/1/11. 

5th May 2011. 
Competitive tenders in sealed cover superscribing the 
name of works are invited by the Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works , Central Circle , Thrissur on 
behalf of the Governor of Kerala from registered eligible 
class of contractors of PWD for the following works 
through Registered Post/Courier Service . The tenders will 
be accepted upto 4 p . m . on the last date of receipt of 
tender prescribed for the works. 
Tender Number and Name of 

EMD 
No. work with PAC ( Civil works only ) 


Sl. 


- 1 


1,000 


- 1 1 /2011 - 12 Construction of Ladies Hostel 

Government Polytechnic College (Vandiperiyar) 
- Kumily - 1 100 lakh 

50 ,000 
2 2 /2011- 12 — Construction of Taluk Head 

Quarters Hospital Nedumkandam 
3 190 lakh 

- 50,000 
- 3 3 /2011 - 12 Construction of Buildings in 

SMTGHSS Chelakkara (Re-tender ) — 
3 100 lakh 

50, 000 
4 4 /2011- 12 — Providing wooden flooring and 

other finishing works to Indoor Stadium 
Thriprayar - 8 95 lakh 

50, 000 


400 


ഇഎൽ- 1/ 118 / 2011 - 12 - എറണാകുളത്തുള്ള 
ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോർട്ട് 2- ലെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഭാഗത്തെ 
വൈദ്യുതീകരണം 
? 39 ,014 
-- ഇഎൽ- 3 / 148 / 2011 - മൂവാറ്റുപു ഴ യിലുള്ള 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം 
സെക്ഷനിലെയും റോഡ്സ് സെക്ഷനിലെയും 
കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ മെഷീനും 
വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ - 
Y 14,256 
3 ഇഎൽ-3 / 149 / 2011 - മൂവാറ്റു പു ഴ യിലുള്ള 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട ഉപവിഭാഗ 
ത്തിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെയും 
ടി ? 14,344 
ഇഎൽ- 3/ 150/ 2011 - മൂവാറ്റു പു ഴ യിലുള്ള 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ബിഡ്ജസ് 
സെക്ഷനിലെയും എൻ. എച്ച്. സെക്ഷനി 

ലെയും ടി - 14, 344 
-- ഇഎൽ- 3/ 151 / 2011 - കൂത്താട്ടുകുളത്തുള്ള 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം 
സെക്ഷനിലെയും റോഡ്സ് സെക്ഷനി 
ലെയും ടി ? 14, 772 


400 


Cost of tender documents — 15 ,000 + VAT for 
S1 Nos. 1 , 3 , 3 25 , 000 + VAT for Sl. No . 2 and 
3 14,300 + VAT for SI . No. 4. 

Last date of receipt of tender - 15- 6-2011. 
Class of tenderers — ‘ A ’ Class . 

Time of completion — 12 months for Sl. Nos . 1, 3 , 
18 months for Sl. No. 2 and 10 months for Sl. No. 4 . 


400 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 + നികുതി. 


Tender documents and other particulars can be had 
from the office of the undersigned during office hours from 
6 -6 -2011 till 8 -6 - 2011 upto 1 p . m . on application in writing 
and on payment of cost of tender documents ( non 
refundable ) either in cash or by Money Order or can be 
downloaded from the website of Kerala PWD upto the last 
date of receipt of tenders. Cost of tender forms should be 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 15 ദിവസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 10 ദിവസം. 


7th JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


375 


remitted as Demand Draft in favour of Superintending 
Engineer, PWD Buildings & Local Works, Central Circle , 
Thrissur. The EMD produced for each work should 
pledged in favour of Superintending Engineer, Buildings & 
Local works , Central Circle , Thrissur with name of work . 
The tenders will be opened on the last date of receipt at 
4 . 30 p . m . in the presence of available tenderers . 


ദർ ഘാ സ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
- ഓഫീസിൽ നിന്നും 6 -6 - 2011 മുതൽ 8 - 6- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്ക മായോ മണി യോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി.ഡബ്ലു . ഡി. 
യുടെവെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി വരെ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Along with the tender documents , attested copies of 
Registration Certificate of Contractors should be enclosed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday, tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary agreement 
should be enclosed duly filled and signed by the tenderers 
in Stamp Paper worth * 100 . Tenders not complying with 
the above conditions will not be accepted . All the rules in 
PWD regarding the tenders are applicable to this tender 
also . Department is not responsible for any postal delay 
in receiving tenders. 


- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4. 30 - ന് 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്ന താ ണ്. മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസു കൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാ രുടെ 
രജി ട്രേഷന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

പേരിൽ പണ യ പ്പെ ടു ത്തി യതും പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മാ യി രിക്ക ണം . പിലി മി നറി 
- എഗ്രിമെന്റ് ? 100 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കു ന്ന തു മായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


കേരളഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, മദ്ധ്യമേഖല , തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിലെ 
അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ കൊറി 
യർ സർവ്വീസ് ആയിക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന തീയതിക്ക് 4 മണി 
വരെയായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 
- സിവിൽ പണികൾ 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works, Central Circle , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


1 1/ 2011-12 - - കുമളി (വണ്ടിപ്പെരിയാർ) ഗവൺമെന്റ് 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ 
നിർമ്മാണം - Y 100 ലക്ഷം 

50,000 
2 2 / 2011 - 12 - നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ഹെഡ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മാണം - 
R 190 ലക്ഷം 

50 ,000 
3 3/ 2011- 12 - - ചേലക്കര എസ്. എം . ടി. ജി . എച്ച്. 

എസ്. എസ്. - ൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 1 100 ലക്ഷം 

50,000 
- 4 4/ 2011 -12 -തൃപ്രയാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 

വുഡൻ ഫ്ളോറിംഗും മറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് 
പണികളും ? 95 ലക്ഷം 

- 50 , 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3- നും 
R 15 , 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 25,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
4- ന് ? 14,300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 15 - 6 - 2011. 
കരാറുകാരുടെ ക്ളാസ്സ് - " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - നും 
3 - നും 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
10 മാസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . ഡി . ടി. ടി -2 /2011- 12 . 

2010 മേയ് 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും അംഗീകൃത നിർമ്മാതാ 
ക്ക ളു ടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും 9 - 6 - 2011 വൈകു ന്നേരം 
4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ജോലിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


അട 


- ( 1) 


(2 ) 


തൃശ്ശൂർ പൂന്നയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 69, 77, 
76, 182, 78, 149 എന്നീ ആറ് അംഗനവാടി 
കളുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 1, 01, 837 

- 2 , 600 
തൃശ്ശൂർ പൂന്നയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 70, 72, 
73, 146, 176, എന്നീ അഞ്ച് അംഗനവാടികളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 86,199 

2 ,200 
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(1) 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


3 


- 29 


തൃശ്ശൂർ വറവൂർ ഐ . ടി. സി.- യിൽ 1 എച്ച്. പി. 
ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സൈറ്റ് 

സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതീകരണവും ? 1,97,865 5,000 
4 തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വാട്ടർ 
ടാങ്കിനടുത്ത്15 എച്ച്. പി. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് 
സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ? 2,48, 188 

6 ,300 
- 5 തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബയോ 

കെമിസ്ട്രി വകുപ്പിന്റെ എസ്. സി . വിദ്യാർത്ഥി 
കൾക്കായുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1, 30,871 

3 , 300 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,68,450 

- 6, 800 
7 തൃശ്ശൂർ കാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 67 , 71, 72, 
77, 79 എന്നീ അഞ്ച് അംഗനവാടികളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 99,547 

- 2,500 
8 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ആഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ? 1, 51,151 

- 3, 800 
തൃശ്ശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
കൃഷിഭവൻ കെട്ടിടം (3 എണ്ണം) വൈദ്യുതീകരണം 
Y 1,43,256 

3 , 600 
10 തൃശ്ശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 

48 , 49, 50, 51, 71, 73 എന്നീആറ് അംഗനവാടി 
കളുടെ വൈദ്യുതീകരണം ( മേഖല ഒന്ന്) - 
3 1, 45,703 

3 ,700 
11 തൃശ്ശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 

52 , 53, 58, 61 , 75, 182 എന്നീആറ് അംഗനവാടി 
കളുടെ വൈദ്യുതീകരണം ( മേഖല രണ്ട്) - 
3 1,39,756 

- 3, 500 
12 തൃശ്ശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 62, 

65, 66, 67, 183, 191 എന്നീ ആറ് അംഗനവാടി 
കളുടെ വൈദ്യുതീകരണം ( മേഖല മൂന്ന്) - 
3 1,54,557 

3 , 900 
തൃശ്ശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം - 
? 1,19, 984 

3 , 000 
തൃശ്ശൂർ പാവർട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൽസ്യ 
മാർക്കറ്റ് വൈദ്യുതീകരണം ? 3,43,597 8,600 
തൃശ്ശൂർ പൊറത്തിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
R 65,760 
- തൃശ്ശൂർ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ബാരക്ക് 
കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം ? 63,250 

1,600 
എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് 
സംസ്കൃത കോളേജിലെ ആഫീസ് ബ്ലോക്കിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 2,48,666 - - 6, 300 
എറണാകുളം മഞ്ഞപ്ര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 3,51,779 

8 ,800 
19 എറണാകുളം ആലുവ കാറ്റിൽ സ്റ്ററിലിറ്ററി 

ഓഫീസ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 68,472 1,800 


എറണാകുളം കുറുപ്പപടി ആർ. പി . എഫ്. 
കൂവപ്പടി കൂളർ റൂം വൈദ്യുതീകരണവും 

എ . സി. യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും ? 65 ,599 1,700 
21 ഇടുക്കി കരിമാളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 

പി. എച്ച്. സി .-യുടെപുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
7 1,56,299 

- 4,000 
22 ഇടുക്കി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 

ഓഫീസ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം X 1,88, 300 4,800 
- ഇടുക്കി ഇലക്ഷൻ വിംഗ് പുതിയ ബ്ലോക്ക് 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 1,14,693 

2 , 900 
ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് പി. ഡബ്ല . ഡി . റോഡ്സ് 
സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
? 65,502 

- 1,700 
ഇടുക്കികുമളി (ലാബക്കണ്ടം)ആൺകുട്ടികളുടെ 
പ്രീ - മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
1,09,884 

2 , 800 
ഇടുക്കി പൈനാവ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 86,587 

2 ,200 
- പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാന്റീൻ 
ബിൽഡിംഗ് ( ഷേഡ്റൂഫ്) വൈദ്യുതീകരണം - 
3 63 , 000 

- 1,600 
പാലക്കാട് മരുത റോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
ആ ലം പള്ളം ക മ്മ ണിറ്റി ഹാൾ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 70 ,000 

1,800 
പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് 
ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള പൊള്ളാച്ചി ടോയിലറ്റ് 
ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം ? 55,000 

- 1,400 
പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം ഡിവിഷനിൽ ഫോറസ്റ്റ് 
ഓഫീ സിനു കീഴിലുള്ള പൊള്ളാച്ചി 
ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ വൈദ്യുതീകരണം 
3 1,15,000 

2 ,900 
-- പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് 
ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള പൊള്ളാച്ചി ഡോർമിറ്ററി 
വൈദ്യുതീകരണം - ? 1,74,000 
പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വിക് ടോ റിയ 
കോളേജ് കോമേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ( ഗ്രൗണ്ട് 
ഫ് ളോർ) പുനർ - വെദ്യു തീ ക രണം 
7 1,66,000 

4 , 200 
- 33 പാല ക്കാട് ഗവൺ മെന്റ് വിക്ടോറിയ 

കോളേജ് കോമേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് (ഫസ്റ്റ് 
ഫ്ളോർ) ടി - Y 1,60,000 

4,000 
പാല ക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
ജോഗ്രഫി ബ്ലോക്ക് ( ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ ) ടി - - 
R 1, 99 ,847 

- 5, 000 
പാല ക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
ജോഗ്രഫി ബ്ലോക്ക് (ഫസ്റ്റ് ഫ്ളോർ ) ടി 
Y 1,83 , 000 

4 ,600 
പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് പി . ഡബ്ല . ഡി . 
റസ്റ്റ് ഹൗസ് പഴയ ബ്ലോക്ക് പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും 
3 78,000 

2, 000 


30 


31 


4 , 400 


32 


1,700 


36 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
37 പാലക്കാട് എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ ഇ ടൈപ്പ് 

നിർമ്മാണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 2 മാസം, 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് (3 എണ്ണം) പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1 മാസം. 
3 90,000 

2, 300 

- പണികളുടെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഎന്നിവ 
- പാലക്കാട് എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ ഇ ടൈപ്പ് 

3 -6 - 2011 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ്(2 എണ്ണം) ടി - X 78,000 

2 ,000 

നിന്ന് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാ വു ന്നതും അ സി സ്റ്റന്റ് 
പാലക്കാട് എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ ബി ടൈപ്പ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് 

ദർഘാസിന്റെ വില ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച് 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( 3 എണ്ണം) ടി - 1 78,000 

2,000 

ടെണ്ടറുകൾ, ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ ( പൊതുമരാമത്ത് 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില -- കമനമ്പർ 4, 5, 17 

വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകൾ) സഹിതം 
ഇവയ്ക്ക് ? 500 + വി. നി., ക്രമനമ്പർ 6- ന് ? 600 + വി. നി., 

ടെണ്ടർ ദിവസം 9 -6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ തപാൽ, 

അംഗീകൃത കൊറി യർ സർവ്വീസ് എന്നിവ വഴി 
ക മ നമ്പർ 14 - ന് 7 7 0 0 + വി . നി ., ക മ നമ്പർ 18 - ന് 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾ 
? 800 + വി . നി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 400 + വി . നി. 

ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കരാറുകാർ ടെണ്ടർ 
- പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി 30 

ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് ബിൽ ഡിം ഗ് സ് സബ് ഡിവി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
ദിവസമാകു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, എസ്. ബി. ടി., ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 
താഴെ പറയുന്ന ഓഫീസിൽനിന്നും അന്നേദിവസം 1 മണി 

ശാഖയിൽ മാറാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് സഹിതം 
വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 

- ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

വില യായി ചെക്കു ക ളോ , മറ്റേ തെ ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ദിവസം ഹാജരാ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് യിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ദർ ഘാ സിനെ സംബ ന്ധിച്ച് മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടെണ്ടർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 

തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ( ഒപ്പ്) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി3. ടി.1/ 2007. 


2011 മേയ് 21. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( കെട്ടിട വിഭാഗം), ഇരിഞ്ഞാലക്കുട താഴെ 
പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾക്ക് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുക 
ളിൽ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി .1/ ടി.എൻ/ 01/ 2011- 12 . 

2011 മേയ് 16. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


(2) 


ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 
1 റീജിയണൽ പൗൾട്രി ഫാം , ചാത്തമംഗലം 

ഷെഡ് നമ്പർ 1, 2 എന്നിവയുടെ ചാർച്ച 
നിവാരണവും അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികളും - 
? 5.70 ലക്ഷം 

| 14 ,250 
2 ഗവൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 

കോളേജ്, കോഴിക്കോട് 400 മീറ്റർ ട്രാക്കിന്റെ 
ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം - 
? 11.10 ലക്ഷം 
- ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് - 
റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ് 
സ്ഥാ പി ക്കു ന്ന തി നോ ട നു ബ ന്ധിച്ച് 
പ്രവൃത്തികൾ ? 9.95 ലക്ഷം 

24,900 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
1/ 2011 -12 - ചാലക്കുടി പി . എം. ജി. കോളേജിലെ 
ലേഡീസ് വിശ്രമമുറിയുടേയും ലേഡീസ് 
കോമൺ ടോയ്ലെറ്റിന്റേയും പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ ? 2 ലക്ഷം 
2/ 2011-12- --ചാലക്കുടി ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. സി . 
യിലെ സ്റ്റാഫ് ടോയ്ലെറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ 
നിർമ്മാണവും അടിയന്തിര പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ് 
പണികളും - 75,000 

1,900 
3 / 2011 - 12 - ഇരി ഞ്ഞാലക്കു ട യിലെ റസ്റ്റ് 
ഹൗസിന്റെ ടൈപ്പ് I ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഒന്നിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 75,000 

1, 900 


5 ,000 


21, 750 


7th JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


378 


( 1) 


(2 ) 


- (3 ) 


ദ 


കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ ടോയ്ലറ്റിന്റെ 
അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 5.00 ലക്ഷം 


12,500 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമ യ വും - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 18 - 6 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 8 മുതൽ 14 വരെ 22 -6 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

നിർ മ്മാ ണ കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 2 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2, 7, 8, 9, 13 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
3 മാസം. 


സി. കെ . ജി. മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, പേരാമ്പ്ര ജെന്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് 
ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം ? 9.20 ലക്ഷം 


23 , 000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സ്. 


സെയ്ദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ 
മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, 
കൊയിലാണ്ടി ലേഡീസ് അംനിറ്റി സെന്ററിന്റെ 
നിർമ്മാണം 7 8.00 ലക്ഷം 


20,000 


7 


മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് ലേഡീസ് 
ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്ക്- II ഗെയിറ്റിന്റെയും 
റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം ? 13 ലക്ഷം 32,500 


| 8 


മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് 
സർജിക്കൽഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി വാർഡ് 
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്ന 
തോടനുബന്ധിച്ച നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
? 7.50 ലക്ഷം 


18,750 


10 


നാദാപുരം ജുഡീഷ്യൽഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോടതിയിൽ റെസ്റ്റ് റൂറൂമിന്റെ നിർമ്മാണം - 
(പുനർദർഘാസ്) ? 7.50 ലക്ഷം 

18 , 750 
- കോഴിക്കോട് നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ? 7.00 ലക്ഷം 17,500 
- കോഴിക്കോട് എ . ആർ. ക്യാമ്പിന്റെ 
പമ്പിംഗ് മെയിൻ ലെ നി നു വേണ്ടി 
പി . വി. സി . പൈപ്പും ലൈനും വാൽവും 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 8.00 ലക്ഷം 20, 000 


പവ ത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ മുകളിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന 
തീയതികളിൽ www.keralapwd .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 
- Home പേജിൽ Latest Tenders എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില 
ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം, 
കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്ത 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ 
തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ് ജ് ചെയ്ത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം 
കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും 
പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവ്വീസ് 
മുഖേന ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തപാൽ വകു പ്പിലുള്ള കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ഈ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി കാലാവധിക്കു 
ള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണ 
ങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉള്ള 
കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ 
ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പി 
ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി, 
ഫോറം 83- ലെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം 
പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും മേൽ പ്രവൃത്തിക്കും 
ബാധ ക മാ യി രിക്കു ന്ന താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവു 
ന്നതാണ്. 


വടകര എം . എ . സി . ടി .-യുടെ അടിസ്ഥാന 
സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾ - 
3 3.75 ലക്ഷം 


9 ,400 


ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ് ഈവനിംഗ് 
ക്ലിനിക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 
3 9. 80 ലക്ഷം 


24,500 


14 


കാക്കൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് 
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - ? 4.10 ലക്ഷം 


10,250 


ദർ ഘാ സ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
? 1,144, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,769 , ക്രമനമ്പർ 3, 5, 6, 8, 9, 13 
ഇവയ്ക്ക് ? 1, 561 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് ? 1,040, കമനമ്പർ 7 - ന് 
7 2,081, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് ? 1,457, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് ? 1,665, 
ക്രമനമ്പർ 12- നും 14- നും 7 832. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
തീയതി - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ 14 - 6 - 2011, ക്രമനമ്പർ 
8 മുതൽ 14 വരെ 17 - 6 - 2011. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4/ ടി .എൻ./2 /2011-12. 

2011 മേയ് 17 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്- 1 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 9 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദ ർ ഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട സമയം കമനമ്പർ 2 - ന് 
2 മാസം, കമനമ്പർ 3 , 4 , 7 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവ സം , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 

ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി.) 1245/ 2010 / പൊ . മ. വ . 
-- തീയതി 2- 8-2010 അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസ് 
- ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിന്റെ www.keralapwd .gov.in 
200 mioon2108 Home Goal8 Latest Tenders 
Read more എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
സമർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീ യതി വരെ പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ് ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


3 , 200 


7,500 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ബന്ധ പ്പെട്ട 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, മലാപ്പറമ്പ് ശാഖ , 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 20 - ൽ മാറാവുന്നവിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമായ മറ്റുരേഖകൾ 
സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖാന്തിരം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തപാൽ വകുപ്പിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, 
പ്രവൃത്തിയുടെ കമനമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എന്നിവ 
കവറിനു പുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിഓരോ പ്രവൃത്തി 
യുടെയും ടെണ്ടർ വെവ്വേറെ കവറുകളിലാക്കി സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ട താ ണ് . കരാ റു കാർ അ വ ര വ രുടെ നില വിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യണം. 


7 , 500 


7 ,400 


3, 000 


1 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
- അനുബന്ധിച്ചുള്ള എ - 2 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ 

റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - Y 1,25,000 
2 ടി ടി എൽ. ഇ . ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 

6 , 19 ,21,29, 38 ,43,47, 49 , 68 ,73 ,78 ,85,96 - ലെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - X 3,00 , 000 
3 ടി ടി എ - ജി ബ്ലോക്കിലെ ആരോര ഓപ്പൺ 

സ്റ്റേജിനടുത്ത് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കൽ - 
? 3,00,000 
ടി ടി എ - ജി ബ്ലോക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ 
കോഫി ഹൗസിന് സമീപം ചുറ്റുമതിൽ 
നിർമ്മിക്കൽ { 2,95,000 
ടി ടി എ - ജി ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രിൽസ് പതിപ്പി 
ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, ഗേറ്റിന്റെ റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികളും ? 1,20,000 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
ഒന്നാം നിലയിലെ ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് 
ബ്ലോക്കിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കലും മറ്റ് 
അനുബന്ധ ജോലികളും - 73,500 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ പി. ടി. എ . ബ്ലോക്കിന്റെ റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ - Y 3,00 ,000 
കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
കോളേജിലെ ഒ. പി . കൗണ്ടറിന് കൂടുതൽ 
സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ - Y 1,05, 000 

പുനർ ദർഘാസ് 
9 കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലു . ഡി . കോംപ്ലക്സിലെ 

റോ ഡ് സ് & ബിഡ്ജസ് സ ർ ക്കി ൾ 
ഓഫീസിലെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 60,000 

കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലു . ഡി. കോപ്ലക്സിന് 
മുമ്പിൽ ഓഫീസ് റൂം സൗകര്യം 
ഏർപ്പെടുത്തൽ - ? 79,000 
കോഴിക്കോട് ഗവ. നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- കിച്ചൺ, ടോയ്ലറ്റ് 
എന്നിവയുടെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - 
Y 1, 05,000 


- പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ നകളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1 , 900 


(2) 


7 ,500 


നമ്പർ ഡി4 / ടി .എൻ. / 3/ 2011- 12. 


2011 മേയ് 


18 . 


8 


2 ,700 


1,500 


10 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്- 1 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 14 - 6- 2011 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
(1) 

- ( 2 ) 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ പി. ജി. ഹോസ്റ്റലിൽ 
മുൻവശം ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി- 
3 3,00,000 

7,500 
2 ടി ടി എൽ. സി.-3 കാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - ? 51,000 

1, 300 
- 3 ടി ടി ഡി -27. ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - Y 1,15,000 2,900 


2 , 000 


| 2 ,700 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6, 8, 9, 
10, 11 ഇവയ്ക്ക് ? 400 + 17 , ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4, 7 ഇവയ്ക്ക് 
3 600 + 25 . 
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( 3 ) 


(2 ) 

പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാ 
4 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 

യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
അനുബന്ധിച്ചുള്ളപുതിയ എൽ. സി .-6 

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 
3 55, 000 

1,400 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
5 ടി ടി ഡി - 29 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - 1 1,47,000 3,700 എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
6 ടി ടി ഡി -6 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - 1 1,68,000 4,200 

കോഴിക്കോട്- 1. 

- എഞ്ചിനീയർ. 
7 ടി ടി എ - ജി ബ്ലോക്കിലെ സിനാപ്സ് 

സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തി X 2,90,000 

7 ,300 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
കോഴിക്കോട് ദന്തൽ കോളേജിനോട് 

നമ്പർ എ2- 457 / 2010 . 

2011 മേയ് 11. 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള വെഹിക്കിൾ ഷെഡ്ഡിന്റെ 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 
റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - 3 60 ,000 

1, 500 

വകുപ്പ് ഇലക് ടോണിക് സ് ഉപ വി ഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 
കോളേജിലെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ലാബിലും 

മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
മൈക്രോ പ്രോസ്സസ് ലാബിലും, ഫാൾസ് 

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ്, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
സീലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - 71,35,000 

3 , 400 ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിൽ 16 - 6- 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി 
10 കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ 

വരെ ഈ ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാന്റീനിനും, 

വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
വാർഡിനും ഇടയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം 

എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഏർപ്പെടുത്തൽ - 1 97, 000 

2, 500 

ഹാജരായ കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വച്ച് ദർഘാസുകൾ 

തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ച് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 7 - നും മറ്റുവിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ 
? 600 + 25, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 400 + 17. 

നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട സമയം ക്രമനമ്പർ 1- നും 7 - നും 

- പവൃ ത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുക യും - - ജില്ലാ 
45 ദിവ സം . കമനമ്പർ 9 - ന് 21 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ക് 

മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ഭാരതീയ ചികിൽസാ വകുപ്പ് 
1 മാസം. 

കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ നെറ്റ് വർക്ക് കേബിംഗ് 

(എൽ. എ . എൻ.) സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ - 48,000 
ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി .) 1245 / 2010 / പൊ . മ . വ . 

നിരതദ്രവ്യം ? 1,200. 
തീയതി 2- 8-2010 അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിന്റെ www.keralapwd.gov.in 

കാലാവധി 15 ദിവസം. 
290 mioon 9108 Home Goal08 Latest Tenders 

ദർ ഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
Read more എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ - വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീ യതി വരെ ( പമാ ണ ങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് അംഗീകൃത സർവ്വീസ് സെന്റർ ഉള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

മതി. കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ബന്ധ പ്പെട്ട 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, മലാപ്പറമ്പ് ശാഖ , 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 20 - ൽ മാറാവുന്നവിധം 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. 

( ഒപ്പ്). 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമായ മറ്റുരേഖകൾ 

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത 

കോഴിക്കോട്- 20. 

എഞ്ചിനീയർ. 
കൊറിയർ മുഖാന്തിരം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തപാൽ വകുപ്പിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ഉത്ത ര വാദിയായി രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കരാ റു കാ രുടെ പേര്, 
മേൽവിലാസം, പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമനമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, 

നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി.എൻ./ 01/2011 - 12 . 

2011 മേയ് 23. 
എന്നിവ കവറിനു പുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിഓരോ 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പ്രവൃത്തിയു ടെയും ടെണ്ടർ വെവ്വേറെ കവറുകളിലാക്കി - ഇലക് ടിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ 
അടക്കം ചെയ്യണം. 

16 - 6 - 2011 - ന് 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


381 


കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


( 1) 


- (9) S 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

- ( 2 ) 


- ( 1) 


( 3 ) 


- 14 14 / 2011- 12 - - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെറ്റോളജി ലാബിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 84,277 2, 150 
15 - 15 / 2 011 - 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഡോട് 
പ്ലസ് മെയിൽ വാർഡിന്റെയും ഫിമെയിൽ 
വാർഡിന്റെയും നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1,98,859 5,000 
16 16/ 2011 -12 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ കാട്ട് 

സി ബ്ലോക്കിൽ 6 പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റിന്റെ ചെയ്ത 
വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് കരാർ 

തുകയുടെ 


ധ 


2 . 5 


% 


4 


1,350 


18 


17 17 / 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹില്ല് 

കൃഷ്ണമേനോൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ 800 
വാർട്സ് ഇൻവെർട്ടർ സപ്ലെ ചെയ്ത 
സ്ഥാപിക്കൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
? 53,754 
- 18 / 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലെ 

പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലെ വിവിധ കോടതികളുടെ 
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും -- 

Y 1, 38,785 
19 19 / 2011 - 12 -- കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

സി ബ്ലോക്കിലെ 6 പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റിന്റെ 
മെയിൻ റോപ്പ് കൺട്രോളറും വി എഫും 
പുതുക്കി സ്ഥാപിക്കൽ - 1,99,800 


3 ,500 


- 5 , 000 


1 1/ 2011- 12 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി 3 

ബ്ലോക്കിലെ മണ്ണു പരിശോധന ലാബോറട്ടറി 
യുടെ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) -X 1,54,921 

3 ,900 
2 /2011-12 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ് മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം നിലയുടെ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 1,99,719 

5, 000 
- 3/2011- 12 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് 

കോളേജ് മെയിൻ ബ്ലോക്ക് രണ്ടാം നിലയുടെ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) { 1,95,430 

5 ,000 
4 / 2011 - 12 - - കാസറഗോഡ് കുടുംബ കോടതി 
യിലെ സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ത്രീ 

ഫേ സ് കണക് ഷ നാക്കി മാറ്റം 
വരുത്തൽ -X 56,968 

1,450 
5/ 2011- 12 - - കാസറഗോഡ് ബേള ഐ . ടി. സി . - ൽ 

മ ഷി ന റി | വ ണ്ടി ക പ്പാ സിറ്റ ർ 
സ്ഥാപിക്ക ലും ഓപ്പൺവെൽ സബ് 
മെർസിബിൾ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) { 62,817 

1,600 
6/ 2011 - 12 - കാസറഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ 

ഐ . ടി . സി . കെട്ടിടത്തിന്റെ പഴയ ബ്ലോക്കിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം --{ 1,16,436 2, 950 
7/2011-12 -- കണ്ണൂർ ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

കോ ളേ ജി ല ( ടാ ൻ സ് പാ ർ ട്ടേ ഷ ൻ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) x 1,90,035 

4,800 
- 8/ 2011- 12- - കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം സ്റ്റേറ്റ് 
അഗ്മാർക്ക് ട്രേഡിംഗ് ലാബിനുവേണ്ടി 
പണി കഴിപ്പിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
? 1,73,670 

4 ,350 
9 9 / 2011 - 12 - തളിപ്പറമ്പ് ഇ . ടി . സി .- ൽ 

കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിനു വേണ്ടിയുള്ള അ ധിക 
- വൈദ്യുതീകരണം ? 1,84,000 

4 ,600 
10 / 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് മോകേരി ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് 
ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) x 99,728 

2, 500 
11/2011 -12 - കോഴിക്കോട് മോകേരി ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
Y 1,99, 385 

5, 000 
12 / 2011- 12 - കോഴിക്കോട് മോകേരി ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിലെ ഒന്നാം നിലയുടെ വലതു 
ഭാഗത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) { 99, 953 

2,500 
13 13/ 2011- 12 - കോഴിക്കോട് മോകേരി ഗവൺമെന്റ് 

കോളേജിലെ സെല്ലാർ ഫ്ളോറിന്റെപുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 5,000 
1 1, 99, 053 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1,2,3 ,7 ,8,9,11 , 13, 15 
ഇവയ്ക്ക് എ , ബി വിഭാഗം, ക്രമ നമ്പർ 4 , 5, 6,10, 12 , 14 , 17 , 18 
ഇവയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗവും, കമ ന മ്പർ 16 - നും 19 - നും 
അംഗീകൃത ലിഫ്റ്റ് കമ്പനി/ വിതരണക്കാർ. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 
1, 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 11, 13, 15 , 18 ഇവയ് ക്ക് 25 ദിവ സം , കമനമ്പർ 
4 , 5, 9, 10 , 12 , 14 , 17 ഇവയ് ക്ക് 20 ദിവസം, കമനമ്പർ 16 - ന് 
ഒരു വർഷം, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 30 ദിവസം. 

- ദർഘാ സുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കായി 
കോഴിക്കോട് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക് ടിക്ക ൽ 
ഡിവിഷനിൽ 13 - 6 - 2011 മുതൽ 15 - 6 - 2011, ഒരു മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 16 - 6- 2011 - ന് 
4 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് 
മറ്റെല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ കരാറുകാ രു ടെയോ അവരുടെ പ്രതി നിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 16 - 6 - 2011 - ന് 4.15 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 

( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
കോഴിക്കോട്. 

( അധിക ചുമതല ). 


